DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 



ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1968 

(Ue Circonscription) 



FEDERATION DE LA GAUCHE 
DEMOCRATE ET SOCIALISTE 

GUY MOLLET 

Député sortant - Maire d'Arras 

Remplaçant éventuel : 

Léon FATOUS 

Conseiller Général - Adjoint au Maire d'Arras 



Département- du Pas-de-Calais 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1968 
1'^ Circonscription 



Union pour la Défense de la République 

Paul THEETTEN 

ANCIEN DEPUTE 

Membre au Conseil Economique et Social 
Officier de la Légion d'honneur 

SUPPLEANT 

Henri LEDIEU 

Docteur en médecine 



Imp. Cent, de l'Artois - Arras 



